Fiche de securite materiel 


Modele N° : GPIOOAAS 


For Radioshack categoric N° 23-329[A] 


Note : quand rinformation n’est pas applicable, il est necessaire de mentionner N.A. 


Identite (selon etiquette et liste) 
GPIOOAAS 


Paragraphe I 


Nom du fabricant 

GPI International Ltd. - GP Batteries (U.S.A.) Inc. 

Adresse (N°, rue, ville, etat, code postal) Numero de telephone 

8/F Gold Peak Building, 30 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T. Hong-Kong (852)2484 3333 

1 1235 West Bernardo Court, San Diego, CA92127-1638, U.S.A. (619)674 5620 


Paragraphe II - composants dangereux/identification 


Composants dangereux : 

Description : % approximatif du poids total 


Ni(0H)2 

: 21.00 

% Poids total 

30% KOH (hydroxyde de potassium) 

: 11.00 

% Poids total 

Mercure 

: <5 

PPM 

Plomb 


sans 

Cadmium 

: 23.000 

% Poids total 




Paragraphe III - 

caracteristiques physiques et chimiques 


Forme 

N.A. 

Gravite specifique (H20=l) 
N.A. 


Point d’ ebullition 

N.A. 

Point de fusion 
N.A. 


Pression de vapeur 

N.A. 

Taux d’evaporation 
(Acetate de butyl=l) N.A. 


Densite de vapeur (AIR=1) 
N.A. 

pH 

N.A. 


Solubilite dans Lean 

N.A. 

Apparence et odeur 
N.A. 



Paragraphe IV - 

Donnees relatives au risque de feu et d’explosion 


Point d’eclair 
N.A. 

T° d’inflammation Limites d’inflammabilite LEL 

N.A. N.A. N.A. 

UEL 

N.A. 

Methode d’extinction 
N.A. 

Procedures speciflques de lutte contre le feu 
N.A. 

Dangers relatifs a une explosion ou une mise a feu 

Si dies sont exposees a une chaleur excessive, les cellules peuvent eclater. 





Fiche de securite materiel 


Modele N° : GPIOOAAS 


For Radioshack categoric N° 23-329[A] 


Paragraphe V - donnees de reaction 

Stabilite Instable Conditions a eviter 

Oui = (X) () 


Stable 

(X) 


Incompatibilite (materiel a 

eviter) 




Lorsqu’elles chauffent, les batteries peuvent emettre des vapeurs de KOH/NaOH & Hg dangereuses. 

Dangerosite par composant ou en cas de decomposition 

Reactions dangereuses 

Peut survenir 
( ) 


Conditions a eviter 

Oui = (X) 


Ne peut pas survenir 
( ) 




Paragraphe VI - 

Donnees du danger par rapport a la sante 


Voies d’entree Oui = (X) 

Inhalation 

Peau 

Ingestion 


(N.A.) 

(N.A.) 

(N.A.) 

(N.A.) 


Danger sanitaire (permanent et chronique) 





(N.A.) 





Signes et symptomes consecutifs a une exposition 

Irritation de la peau en cas de fuite d’electrolyte. 

Conditions medicales aggravees par une exposition 



Procedures premier secours 

Si une fuite d’electrolyte se produit et entre en contact avec la peau, laver immediatement 
Si I’electrolyte atteint les yeux, laver a I’eau abondamment pendant 15 min et contacter un medecin. 


Paragraphe VII - Conseils de manipulation et stockage 

Mesures a prendre en cas de fuite d’electrolyte 

Si une fuite d’electrolyte se produit, prendre les batteries a I’aide de gants en caoutchouc 
Eviter tout contact direct avec I’electrolyte. 

Methode d’ elimination 

Ne pas mettre au feu sous risque d’explosion. 


Conseils de securite pour manipulation et stockage 

Ces batteries sont extremement sensibles aux effets de I’humidite. Assurez-vous que le lieu de stockage est sec et ne subit que de faibles 
variations de temperature. Ne les mettez pas pres d’une source de chaleur, ne les exposer pas au rayons directs du soleil. Ne les mettez pas au 
feu. Ne les surchargez pas. Ne les court-circuitez pas. Ne les posez pas a I’envers. Ne les demontez pas, ne les manipulez pas de telle sorte de 
provoquer une explosion, une fuite ou une blessure. 

Autres precautions 

Installez les batteries selon les instructions de I’appareil recepteur. Remplacer toutes les batteries de I’appareil en meme temps. Ne 
melangez pas differents types de batteries. Ne les mettez pas dans votre poche ou dans un sac. Verifiez les batteries regulierement en 
utilisation. 

Paragraphe VIII - Mesures de controle 

Protection des voies respiratoires (specifier le genre) N.A. 


Ventilation 


Special 


N.A. 

N.A. 


Mecanique 

Autre 


N.A. 

N.A. 


Protection occulaire 

N.A. 

Vetements de securite ou equipement 
N.A. 

Precautions de travail et d’hygiene 

N.A. 


Gants de protection 

N.A. 




